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विद्युत मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2004 
का . आ. 541( अ). - पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड , जो टाटा पावर और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम 
है जिसका निगमित कार्यालय चौथा तल, कंचनजंगा भवन, 18 , बाराखम्भा रोड , नई दिल्ली- 110001 में है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् पावरलिंक्स 
कहा गया है ), कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और विद्युत अधिनियम , 2003 के अधीन अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण 
कारबार के लिए अनुज्ञप्तिधारी है ; 

और , पावरलिंबा से अंतर्गगीय पोषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत पारेषण करने के लिए निम्नलिखित पारेषण लाइनें स्थापित करना अपेक्षित 
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( xiii ) सिलीगुड़ी - पूर्णिया 400 के. वी. डी / सी. ( क्वेड ) टी एल 
( xiv ) पूर्णिया -मुजफ्फरपुर 400 के. वी. डी / सी ( क्वेड ) टी एल 
( v ) मुजफ्फरपुर - गोरखपुर 400 के. वी. डी./ सी ( क्वेड ) टी एल 
( xvi ) गोरखपुर - लखनऊ ( नई ) 400 के. वी. डी/ सी टी एल 
( xvii ) बरेली - मंडोला 400 के. वी . डी / सी टी एल 
( xvii ) मुजफ्फरपुर से 220 के. वी. डी/ सी लाइन 400/220 के. वी . नई एस/एस से मुजफ्फरपुर 220 के. वी. एस/ एस बीएसईबी 

और विद्युत पारेषण या कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए विद्युत पारेषण या दूरभाषीय या तार संबंधी संप्रेषण के प्रयोजन से किसी स्थावर 
संपत्ति में या ऊपर से या पोस्ट के नीचे ऊपर साथ- साथ या आर- पार विद्युत तार या विद्युत संयंत्र स्थापित करने और उनके अनुरक्षण करने के लिए 
भारतीय तार अधिनियम , 1885 ( 1885 का 8 ) के भाग III के अधीन तार लाइनों को बिछाने या पोस्ट स्थापित करने या अनुरक्षण करने या इस प्रकार 
स्थापित अथवा अनुरक्षित तार लाइनों और पोस्टों के संबंध में पावरलिंक्स को शक्तियां प्रदत्त किया जाना अपेक्षित है । 

___ अतः, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरलिंक्स को विद्युत पारेषण के लिए या कार्यों 
के समुचित समन्वयन के लिए क्षेत्रीय, दूरभाषीय या तार संबंधी संप्रेषण के उद्देश्य से बिछाई गई या अनुरक्षित अथवा बिछाई जाने या अनुरक्षित किए 
जाने वाली विद्युत लाइनों और विद्युत संयंत्रों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग III के अधीन तार प्राधिकरण में विहित शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

उपर्युक्त प्राधिकार पावरलिंक्स द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए 
जाने के अध्यधीन है । 

[ सं . 11/ 24 /2003 -पीजी] 

गिरीश बी. प्रधान, संयुक्त सचिव 
.. (1) 
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PART II — Sec , 3 (ü )] 


MINISTRY OF POWER 

ORDER 

New Delhi, the 23rd April , 2004 
S . O . 541( E ). — Whereas Powerlinks Transmission Limited , a joint venture of TATA Power and Power Grid Corpora 
tion of India Ltd ., having its Corporate office at 4th Floor, Kanchenjunga Building , 18, Barakhamba Road , New Delhi- 110001 
(hereinafter referred to as Powerlinks) is a Company registered under the Companies Act, 1956 and a licensee engaged in the 
business of inter-State transmission of electricity , under the Electricity Act , 2003; 

And, whereas Powerlinks is required to establish the following transmission lines to undertake transmission of 
electricity through inter -State transmission system : 

( xiii) Siliguri -Purnea 400 kVD /C ( quad) TL 
(xiv ) Pumea -Muzaffarpur 400 kV D /C ( quad ) TL 
(XV ) Muzaffarpur -Gorakhpur 400kVD /C (quad ) TL 
(xvi) Gorakhpur-Lucknow (New ) 400 kVD /C TL 
( xvii) Bareily -Mandola 400 kVD /C TL 
(xviil) 220 kVD / C line from Muzaffarpur 400 /220 kV new S/S to Muzaffarpur 220 kV S /S of BSEB 

And ,whereas for placing andmaintaining of electric lines or electrical plantunder, over , along or across , posts in 
orupon any immovable property for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic commu 
nications necessary for proper coordination of works, the vesting and exercise of the powers of the Telegraph Authority 
under Part III of the Indian Telegraph Act , 1885 (8 of 1885 ) with respect to the placing of the telegraph lines and posts 
established or maintained , or to be so established or maintained , are required to be conferred on Powerlinks. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 164 of the Electricity Act , 2003 , the Powerlinks is 
hereby authorized to exercise all the powers vested in the Telegraph Authority under Part III of the Indian Telegraph Act , 
1885 , in respect of the electrical lines and electrical plant established or maintained , or to be so established or maintained for 
the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper 
coordination of the works . 

The above authorization is subject to compliance by the Powerlinks to the requirement of the provisions of the 
Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder . 

[No. 11 /24/2003-PG ] 
GIREESH B . PRADHAN , Jt. Secy. 
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